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ORDONNANCE 

DU ROI, 

Concernant les Ingénieurs - conflrufteurs 
de la Marine. 

Du 2j Mars i y 6 $. 

DE PAR LE ROI. 

A MAJESTÉ s étant fait repréfentcr les articles 
Je l’ordonnance du i 5 avril 1 6 89 , cjui ont rap- 
port aux Conftrudio.ns & aux maîtres Charpentiers 
entretenus, qui, fous ce titre, étoient alors chargés 
des fondions des Conlîrudeurs aduels de fes vaiffeaux ; & 
ayant confidéré que ces derniers , depuis leur établillement 
dans fes ports, s’étant particulièrement appliqués à réunir 
toutes les connoiflances de théorie & de pratique qu’exige 
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fa conflrudion des vai fléaux , y ont fait des progrès confidé- 
rables; voulant exciter de plus en plus l'étude des Sciences 
qui font la bafe de cet art , & fixer l’état & les fondions de 
ceux qui lexerccnt, d’une manière qui réponde à futilité de 
leurs fervices , Elle a ordonné & ordonne ce qui fuit : 

Article premier. 

Les Conflrudeurs des vaifïèaux de Sa Majeflé, feront 
appelés à l’avenir lngénieurs-cmfimüeurs de la Marine. 

I I. 

Il fera établi dans chacun des ports de Bref! , Toulon 
& Rochefort, un Ingénieur - conflrudeur en chef, deux ou 
trois Ingénieurs - conflrudeurs ordinaires , quatre ou fix 
Sous - ingénieurs - conflrudeurs & quelques Élèves. 

I I I. 

Il fera détaché de ces ports, fuivant les befoins, un 
Ingénieur - conflrudeur ordinaire ou un Sous - ingénieur- 
conflrudeur, pour aller fuivre dans les autres ports, tels que 
l’Orient, le Havre, Nantes, Marfeille, Bayonne, Bordeaux, 
&c. les travaux qui pourront y être ordonnés. 

IV. 

Les Ingénieurs - conflrudeurs en chef, feront choifispar 
Sa Majeflé, parmi les plus habiles Ingénieurs- conflrudeurs 
• ordinaires de tous les ports, fans avoir égard à l’ancienneté, 
fur les preuves qu’ils auront données de leurs talens , «Sc 
les comptes qui en auront été conflamment rendus. 

V. 

* t 

Les places d'ingénieurs : conflrudeurs ordinaires , feront-' 
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accordées au concours; & à cet effet, lorfqu’il y en aura 
• une vacante dans un port, les Sous-ingénieurs-conftrudeurs 
des ports de Breft, Toulon & Rochefort, ou qui en au- 
ront été détachés dans d’autres ports , qui auront fervi au 
moins quatre ans en cette qualité, & qui auront cinq à 
fix mois de navigation, feront chacun un plan de vaiffeau 
fur les mêmes dimenGons , tracé uniformément & fur une 
échelle de quatre lignes pour pied, qui fera voir la pofition 
des centres de gravité & de réfiftance, & la hauteur du méta- 
centre; ils {'accompagneront de tous les calculs, ainfi que de 
deux devis, l'un des bois & des fers néceflàires jx>ur fon 
exécution avec leurs dimcnfions , & l’autre de la difpofition 
des logemens. Ils remettront le tout à l’Ingénieur-conftructeur 
en chef du pot* où ils ferviront, ou dont iis auront été détachés. 

V I. 

Ces plans & devis feront examinés & vérifiés par ledit 
Ingénieur- conftruéteur en chef, & par les Ingénieurs -conf- 
trucleurs ordinaires qu’il aura affemblés à cet effet, après en 
avoir reçu l’ordre de l’Intendant ou Ordonnateur du port ; 
chacun des Sous-ingénieurs-conftructeurs fera en outre exa- 
miné fur les connoiflânces qu’il aura acquiies de la pratique 
de la conflruélion ; après quoi l’Ingénieur - conflru&eur en 
chef rendra compte du réfultat de ces examens à l’Intendant 
ou Ordonnateur du port, auquel il remettra, après l’avoir vifé. 
Je plan de celui des Sous-ingénieurs - conflruclcurs qui aura 
mérité la préférence, pour être envoyé au Secrétaire d’Ëtat 
ayant le département de la Marine ; & fur le compte qui fera 
rendu à Sa Majeflé, des plans & de la capacité des trois 
fujetsqui les auront dreflës.Elle nommera à la place vacante 
icelui qu’Elle jugera convenable. 
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V I I. 

Lorsqu’une place de Sous - ingénieur - conflruéleur 
viendra à vaquer dans un port , elle fera accordée au plus 
ancien des Elèves-îngénicufs-conflru&eurs qui aura réuffi dans 
l’examen qui fera ci-après preferit aux articles XI & XII de 
la préfente ordonnance. 

VIII. 

Aucun fujet ne pourra être admis à la place d’Elève- 
ingénieur-conftruâeur, qu’il n’ait fuivi les ouvrages du port 
pendant deux ans au moins, en confequence de la permifïïon 
qui lui en aura été accordée, fur la proportion de l’Intendant, 
par le Secrétaire d’Etat ayant le département de la Marine; 
•qu i! ne foit âgé de feize ans, qu’il n’ait des pgneipes d’arith- 
métique & de deffein , & qu’il n’ait été examiné par l lngénieur- 
conftruéleur en chef, en préfence de jolis les Ingénieurs- 
con fl ru (fleurs ordinaires, qui pourront auffi l’interroger. S’ils lui 
-reconnoiffent les difpofltions néceflaires , il en fera remis 
par l’Ingénieur- confîruâeur en chef un certificat fîgné des 
Ingénieurs-confiru&eurs ordinaires, & vifé de lui, à llnten- 
dant ou Ordonnateur du port, qui propofera au Secrétaire 
d’Etat ayant le département de la Marine, de lui accorder 
une place d Elève. 

I X. 

Les Élèves admis, feront obligés de fuivre encore pen- 
dant deux années au moins les ouvrages du port, après 
quoi I Intendant ou Ordonnateur propofera au Secrétaire 
d’Etat ayant le département de la marine, d’envoyer à Paris 
ceux d’entr’eux qui, fuivant les témoignages de l'Ingénieur- 
conftrudeur en chef , auront montré le plus de difpofîtions 
& d’application , pour y être inftruits de toutes les parties de 


Digitized by Google 


Mathématiques relatives à l’art de la conftrudion , par des 
Maîtres qui feront choifis à cet effet, & fous la conduite 
d’un Directeur que Sa Majefté nommera pour veiller au 
progrès de leurs études. 

X. 

Ils feront tenus d’y étudier l’Arithmétique, la Géométrie, 
les Mécaniques, l’Hydraulique, l'Algèbre & l’application de 
l’Algèbre à la Géométrie; le Dirdeur veillera à faire accélérer 
leur inftrudion autant qu’il fera poffible, & à ce que leurs 
études foient portées plus loin que les parties exigées ch 
deffus, lorfqu’il reconnoîtra dans les Elèves des difpofîtions 
plus étendues. 

X I. 

Après qu’ils auront pafïe un temps fuffifant à l’étude 
de ces Sciences, ils fubiront devant un Examinateur qui fera 
nommé par Sa Majefté, un examen fur toutes les parties 
exigées, & ils feront tenus d’en faire l’application fur les plans 
des vaiffeaux. 

X I I. 

I L fera rendu compte au Secrétaire d’Etat ayant le dépar- 
tement de la Marine, du réfultat de ces examens, par le 
Directeur & l’Examinateur; les Elèves qui auront réuflr,* 
feront renvoyés dans le port pour y continuer leurs fervices 
& remplir les places de Sous - ingénieurs- conftrudeurs qui 
viendront à vaquer; les Élèves qui n’auront pas réufïi dans 
l'examen feront congédiés. 

XIII. 

L’iNGÉN.rEU R - conftrudeur en chef, aura infpedion 
fur le travail des ingénieurs & Sous-ingénieurs-conftrudcurs ; 
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il en rendra exactement compte, ainfî que de leurs talensj 
à l'Intendant ou Ordonnateur du port. 

X I V. 

Le plus ancien des Ingénieurs- conftrudeurs ordinaires; 
fuppléera l’Ingénieur-conftrudeur en chef en cas d’abfence. 

X V. ^ 

Dans lesConfcilsde conftrudion, flngénicur-conftrudeur 
en chef, y aura féance après les Officiers de la Marine qui 
y feront appelés, 6c voix délibérative, excepté dans les cas 
où il feroit queffion de prononcer fur fes ouvrages; alors le 
plus ancien des Ingénieurs - conftrudeurs ordinaires fera 
appelé au Confeil, 6c y aura féance & voix délibérative. 

XVI. 

Lorsqu'un Ingénieur ou Sous- ingénieur -conffrudeur 
imaginera quelque plan particulier, ou drelfera quelque projet 
qui renfermera des idées nouvelles, il le préfentera à l’examen 
de l’Ingénieur-conftrudeur en chef, qui en conférera avec 
le Commandant 6c l’Intendant ; & fi la matière leur paroiffoit 
mériter d’être difeutée 6c approfondie, fur le compte qui en 
feroit rendu à Sa Majefté par le Commandant 6c l’Intendant, 
JElle donneroit fes ordres pour que l’examen en fût fait dans 
un Confeil de conftrudion. 

Dans le cas où l’Ingénieur-conftrudeur en chef aura lui- 
même quelque plan ou projet nouveau à mettre au jour, il 
en conférera auifi avec le Commandant 6c l’Intendant; 6c il 
en fera ufé de même. 

XVII. 

Un des Ingénieurs -conftrudeurs ordinaires, nommé par 
l’Iugénieur-conftrudeur en chef , affiflera toujours aux recettes 
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•des bois , tant pour donner fon avis fur leur bonne ou 
mauvaiTe qualité, & examiner s’ils feront des proportions 
ordonnées, que pour défigner l’ordre & l’arrangement fuivant 
lequel ils devront être placés dans les dépôts, efpèce par 
efpèce, & fuivant le rang des vaiffeaux auxquels ils feront 
propres, afin d’éviter les remuemens inutiles; i’Ingénieur- 
conftrudeur en chef, qui fe portera à toutes ces recettes 
dans les cas qui l’exigeront , en fignera toujours les états ; 
les Sous-ingénieurs-conftrudeurs , ainfi que les Elèves , affiP 
teront auxdites recettes pour leur inftrudion. 

X V I 1 I. 

Il fera nommé par l’Ingénieur-conftrudeur en chef, un 
Ingénieur ou un Sous - ingénieur- conftrudeur, pour être 
toujours préfent au choix des bois nécefïàires aux diverfes 
conftrudions & radoubs, afin qu’il n'en foit pris dans les 
dépôts pour être tranfportés fur les chantiers , que du gabarit 
& de 1 échantillon qui y conviendront. 

X I X. 

Quand Sa Majefté ordonnera la conftrudion de quelque 
vaiftèau ou frégate. Elle donnera fes ordres par rapport à 
celui des Ingénieurs-conftrudeurs qui devra en être chargé, 
lequel en fera un plan double parfaitement lemblable qu’il 
accompagnera des calculs, ainfi que de deux devis, l’un des 
jbois & des fers néceffaires pour fon exécution , avec leurs 
dimenlions , & l’autre de la difpofition des iogemens ; il 
remettra le tout à l’Ingénieur - conftrudeur en chef, pour 
être par lui examiné & vérifié ; après quoi ledit plan double 
ligné de l’Ingénieur - conftrudeur , qui l’aura dreftè, & vifé 
par l’Ingénieur - conftrudeur en chef, fera par ce premier 
préfenté au Commandant & à l’Intendant ou Ordonnateur, 
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ou au Confeil de conflrudion , s’il en efl ordonné un , & 
enfuite envoyé par l’Intendant ou Ordonnateur au Secrétaire 
d’Etat ayant le département de la Marine , pour être approuvé 
par Sa Majeflé: lorfque ce fera l’Ingénieur- conflrudcur en 
chef qui fera chargé de la confit uélion , il en préfentera le 
plan double ci-defîus expliqué, fîgné de lui, au Commandant 
& à l’Intendant, ou au Confeil de conftruétion , pour en être 
ufé de même. 

X X. 

Le plan double ayant été renvoyé dans le port, approuvé 
par Sa Majeflé, un des doubles fera remis par l’Intendant 
au Contrôle de la marine, ôc l’autre à l'Ingénieur-conflrudeur 
chargé de J exécution , lequel en tracera les gabarits , 6c fera 
aidé dans cette opération par le Sous-ingénieur-conflrudeur 
qui fera nommé pour fuivre fous lui cette conflrudion par 
l’Ingénieur-conflrudeur en chef: les Elèves y feront toujours 
prélens pour leur inflrudion. 

XXI. 

L INGÉNIEUR -conftrudeur en chef, veillera foigneu- 
fement «à ce que le plan approuvé foit exécuté avec la plus 
grande exadirude par l lngénieur-conflrudeur, qui n’y pourra 
rien changer, feus peine dinterdidion; 6c lorfqu’il fera lui- 
même chargé de la conflrudion , lui défend Sa Majeflé, fous 
la même peine , de faire aucun changement au plan qui aura 
été approuvé. 

XXII. 

L’ INGÉNIEUR - conflrudeur , chargé d’une conflrudion 
ménagera les bois avec la plus grande économie, en fâifânt 
fervir utilement ôc ftiivant leurs contours ceux qui auront 
été apportés fur le chantier. 


Digitized by Google 


9 

XXIII. 

Il fera l’état clu nombre d’ouvriers qui lui fera néceflâire 
félon le temps auquel le vaiffcau ou autre bâtiment <Ievra 
être confinât. 

XXIV. 

I L diflribuera les Charpentiers , Perceurs & Menuifîers au 
travail où il les jugera les plus propres, n’y emploiera que 
le nombre néceflâire , & veillera à l'accélération & à la folidité 
de l’ouvrage. 

XXV. 

Lorsqu’on mettra à l’eau le vaifïèau ou autre bâtiment 
qu’il aura confinât , il fera chargé de toute l’opération , à 
l’exception des câbles de retenue qui feront placés & ma- 
nœuvres par les ordres du Capitaine de port, ainfî que la 
drome. 

XXVI. 

L’iNGÉNIEUR-conftrudeur en chef, fera, de concert avec 
le Commtfïàire des conflrudions , la demande des ouvriers 
à Hntendant ou Ordonnateur , auquel il rendra compte 
du travail journalier des conflrudions , & il fera toujours 
préfent à la mife à l’eau des vaiffeaux & autres bâtimens. 

XXVII. 

Pour obvier, autant qu’il fera poflible, à l’arc que prennent 
lesvaifleaux defarmés dans le port, les Ingénieurs-conftrudeurs 
.en chef& ordinaires, donneront leur avis fur la dillribution & 
l’arrangement du lefl dans la cale & fur la quantité qu’il faudra 
en mettre, ainfî que fur les coffres qu’il conviendroit d’ajouter 
pour que les extrémités des vaiffeaux foient foutcnucs autant 
que cela fe pourra, à raifon de leur pefanteur. 
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XXVIII. 

Les Ingénieurs-conflrudeurs en chef & ordinaires, afîif- 
teront à la vifite des vaifïèaux à*radoubcr ; ils en feront l’examen 
avec la plus grande exa&itude, & iis en fuivront le travail de 
la même manière qu’il efl expliqué pour les conflru&ions. 

XXIX. 

Ils prendront, avec une très-grande attention, l’arc des 
vaifïèaux qu’il faudra caréner ou radouber dans les baliins, 
afin que leur quille appuie fans effort fur les tins ou chantiers. 

XXX. 

L’iNGÉNïEUR-conftrudcur en chef, certifiera à la fin 
de chaque mois, le rôle des ouvriers qui auront été employés 
aux conflru&ions & radoubs. 

XXXI. 

I L a fil fiera à la carène des vaiffeaux & autres bâtimens ; 
ou y fera afiifter un Ingénieur- conflrudeur ordinaire, pour 
examiner- fi les liaifons fontfolides, fi aucune pièce ne largue, 
fi les écarts font bien approchés, & s’il efl néceflàire de changer 
des chevilles &, clous, afin d’y remédier fur le champ. 

XXXII. 

Lors du premier armement d’un vaifieau, frégate ou 
autre bâtiment, 1 Ingénieur-conftrudeur qui l’aura conflruit, 
donnera Ion avis à l’Officier qui le commandera, fur la 
quantité & l’arrangement du left, fur l’arrimage & fur la 
pofition de la mâture, & le tirant d’eau en charge. 

X X X I I L 

Lorsque Sa Majcflé ordonnera aux Ingénieurs ou Sous- 
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ingénieurs -conftruéleurs, de s’embarquer, il leur fera remis 
par l’Ingénieur -conftrudeur en chef, une copie des plans 
originaux dépofés au contrôle , des vaiflcaux de l’efcadre , 
afin qu’en mer ils puifîent , d’après l’examen defdits plans & 
de ceux de l’arrimage que les Officiers - commandans leur 
feront communiquer , étudier les changemens qu’il fera pof- 
fible d’apporter à l’arrimage ou à la poiïtion des mâts, pour 
remédier aux défauts qui feroient reconnus dans la navigation 
defdits vailfeaux. 

XXXIV. 

Les Ingénieurs & Sous-ingénicurs-conrtrudeurs embarqués, 
examineront avec la plus grande attention le jeu de la char- 
pente; ils s’occuperont pareillement de la mâture, de la 
voilure & de l’effet particulier de chaque manoeuvre; ils en 
conféreront avec les Officiers commandant les vaiffeaux , 6c 
rendront compte à leur retour des obfervations qu’ils auront 
faites au Commandant & à l’Intendant, ainfi qu’à l’Ingénieur- 
conftrudeur en chef 

XXXV. 

Dans les combats, ils auront fous leurs ordres les Char- 
pentiers 6c les Calfats, pour fe porter avec eux par-tout où 
le canon aura fait brèche & tâcher de la réparer ; ils fe tien- 
dront à cet effet dans les galeries ou à tel autre porte que 
l’Officier-commandant leur défignera, pour être à portée de 
remédier promptement aux accidens. 

XXXVI. 

Les Ingénieurs - conrtrtideurs ordinaires feront logés à 
bord des vaifîeaux fur lefquels ils auront été dertinés, avant 
les Lieùtenans des troupes d’infanterie embarquées pour le 
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fcrvice defdits vaifieaux , «Sc les Sous-ingénieurs-con (laideurs 
après tous les Officiers defdites troupes. 

XXXVII. 

Sa Majesté fe réferve de décider, fuivant les circons- 
tances, fur les récompenfcs 6c marques de diftindion qu’ils 
pourront mériter par leurs ferviccs à bord de fe s vaifieaux. 

XXXVIII. 

é 

Et voulant régler leurs appointemens fur ‘un pied con- 
venable à leur état 6c à l’utilité de leurs fondions , Elle fixe 
ceux de chaque Ingénieur - confirudeur en chef, à quatre 
mille huit cents livres ou quatre mille livres par an, fuivant 
fon ancienneté. 

Ceux de chaque Ingénieur-conftrudeur ordinaire , à trois 
mille ou deux mille quatre cents livres par an , félon fon 
ancienneté 6c fes talcns. 

Ceux de chaque Sous- ingénieur -confirudeur , à quinze 
cents ou douze cents livres par an. 

Ceux de chaque Élève Ingénieur- confirudeur , étudiant 
à Paris, à huit cents livres par an, dont il continuera à jouir 
lorfqu’après avoir été examiné 6c renvoyé dans le Port, con- 
formément à ce qui efi preferit par l’article XII de la préfente 
ordonnance, il n'y aura point de place de Sous-ingénieur- 
confirudeur vacante. 

Ceux de chaque Elève Ingénieur -confirudeur admis ôc 
Servant dans le port , à quatre cents livres par an. 

XXXIX. 

L’uniforme des Ingénieurs 6c Sous -ingénieurs -conf- 
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truéteurs , fera compofé d’un habit de drap gris-de-fcr foncé 
avec paremens & collet de velour noir, velie & culotte de 
drap ccarlate, doublure de l'habit de ferge écarlate, bouton- 
nières en fil d’or fur l’habit & la verte jufqu’à la poche, trois 
boutonnières fur chacune des poches & des manches , & 
deux fur chaque côté des derrières de l’habit , boutons d’or 
du même deffein que ceux des Officiers d’adminirtration de 
la Marine, & chapeau borde d’or. 

L’Ingénieur - conrtruéteur en chef feulement, pourra 
avoir les boutonnières brodées, tant fur 1 habit que lur la 
velie. 

- . • « 

L’Élève Ingénieur - conrtruéleur , portera l’habit, la verte 
& la culotte des couleurs ci-dcfïus, avec le collet feulement 
fur l’habit, boutons d’or, fans boutonnières d’or ni paiemens: 
celui qui aura été renvoyé dans le port après ion examen , 
aura les paremens. 

Leur défend Sa Majefté de porter d autre habit que l’uni- 
forme ci - deffus lorfqu’iis feront dans fes ports ou à la mer ; 
leur permet feulement de le porter pendant 1 été en calemande 
ou camelot des couleurs fixées. 

Mande Sa Majefté à Monf le Duc de Penthièvre 
Amiral de France, aux Vice -amiraux, Lieutenans généraux, 
Intendans , Chefs - d’efeadre , Commifïaires géné;aux & 
ordonnateurs, & à tous autres Officiers de Marine qu’il 
appartiendra, de tenir la main à l’exécution de la pré/ente 
ordonnance. F A IT à Vcrfaillcs le vingt-cinq mars mil fept 
cent foixante-cinqr Signé LOUIS. Et plus bat, LE DUC 
DE C MOI SEUL.- w. i 



LE DUC DE F ENTH1EV RE, 

Amiral de France . 

• I 

V U l’ordonnance du Roi ci-defïus, & des autres parts, 
à nous adreffëe: MANDONS aux Vice-amiraux, Lieu- 
tenans généraux, ïntendans. Chefs - d’efcadre, Commifîaires 
généraux & ordonnateurs, & à tous autres Officiers de Marine 
qu’il appartiendra , de la faire exécuter fuivant fa forme 
& teneur. F a I T à Verfailles le trente mars mil fept cent 
foixatue-cinq. Signé L. J. M. DE BOURBON. Et plus bas , 
Par fon Alt elfe Sérénifîlme. Signé DE G R AN BOURG. 


A l^RIS, DE L’IMPRIMERIE ROYALE, 1765,. 
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